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PART III 


Irrigation Department 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. D4 (K ) -4824 /07/ ISC . 


2nd March 2009. 


The Superintending Engineer, Irrigation South Circle, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites bids for pre - qualification and 
competitive tenders for award of work in separate sealed 
covers for the work from Registered “ A ” Class 
Contractors/Firms of Irrigation Department/Public Works 
Department who are financially stable. 


The work consists for the following Principal 

items of work 
Earth work excavation – 20500 m 
(b ) Rubble work 

492 m2 
M -35 

353 m 
M -20 

427 m 
(e) Boring 

702 m 
The following are the essential plants and equipments 

required for the execution of work 
1. Tipper/truck 

4 Nos. 
2 . Concrete Mixer 
3. Vibrator ( 40 mm ) 
4. Vibrator ( 20 mm ) 
5 . Pump set 5 HP 
6 . Jack hammer 
7. Air Compressor 
8. Earth Mover 
9 . JCB 

2 Nos . 
10 . Welding plant 

1 No. 


Tender No .- P. Q . 11/SE /ISC /2008 - 09 . 
Name of Work - IWT- TFC (IInd Phase) - Improvements 

to Lappalam Canal in Changanasserry Taluk . 
Estimate P.A .C . Rs. 156 lakhs. 
E .M .D .- Rs. 50 ,000 . 
Time of completion — 8 months. 


||||||||||| 


Gaz. No. 12 /2009/DTP (Irrigation ). 


134 


KERALA GAZETTE 


[ PART III 


Intending contractors/ firms should have previous 
experience of completing at least one work having 
magnitude of Estimate PAC of Rs. 78 , 00 ,000 or above 
within five years . 


CONDITIONS 


1. Registered “ A ” Class Contractors / Firms in Irrigation / 

Kerala Public Works Department who have experience 
in carrying out large works and who consider 
themselves capable of carrying out these type of 
works may obtain Pre - qualification documents and 
tender documents from the Office of the undersigned 
on any working day between 11 a.m . and 4 p .m . from 
6 - 4 - 2009 on payment of Rs. 0 . 15 % of the estimate 
PAC + VAT in cash directly . Those who require further 
copies of the documents may deposit half of the 
original cost + VAT for each additional copy . 
Prospective contractors/ firms should have completed 
at least one work with Estimate PAC as specified in 
the tender notice . A certificate to this effect from the 
agreement executing authority shall be enclosed along 
with the application for Pre - qualification documents 
and tender documents , failing which Pre- qualification 
documents will not be issued to him /them (Applicant), 
( Applications without this certificate will not be 
considered ). The contractors / firms should attach an 
affidavit along with the Pre - qualification documents 
stating that whether or not any works carried out by 
him /they were terminated due to his /their fault so far. 
Documents showing the ownership of the essential 
plants, machineries required for the work is to be 

submitted along with the Pre- qualification documents . 
3. The Pre- qualification documents and tender documents 

will not be issued after 4 p .m . on 6 -4 -2009 under any 
circumstances. The duly filled up pre - qualification 
documents (3 Nos.) along with EMD and preliminary 
agreement in one sealed cover and tender for work in 
another sealed cover, writing clearly over the cover 
specifying whether it contains Pre - qualification 
documents or tender document with name of bidder 
and name of work and then enclosing these two 
covers in a single cover duly superscribing the name 
of work and the name of contractor and shall be send 
by registered post so as to reach the office of the 
undersigned before 4 p .m . on 13 -4 -2009. The Pre 
qualification documents and tender documents 
received after the time notified above will not be 
considered under any circumstances . The tenders 
received after the stipulated date and time due to 
postal delays , tender through courier service or 
directly will not be accepted . The undersigned 
reserves the right to deny pre - qualification to any of 
the applicant and to reject the tender submitted by 
any of the applicant without assigning any reason 
thereto . If the last date of receipt of the tender 
happens to be a holiday , tenders will be received upto 
the stipulated time on the next working day. 


Preliminary agreement on Stamp Paper worth of Rs. 50 
duly filled up and signed ( to be enclosed with Pre 
qualification documents) and sufficient Earnest Money 
Deposit duly pledged in favour of Superintending 
Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram 
should be enclosed in a separate sealed cover 
superscribing “ Earnest Money ” and attach separately 
to the cover containing pre - qualification documents 
for the works. Tenders received without the above 

mentioned documents shall summarily be rejected . 
4 . The pre- qualification documents alone will be opened 

at 4 . 30 p .m . on 13 -4 - 2009 . After evaluation of Pre 
qualification documents in the office of the 
undersigned , the same will be submitted to the Chief 
Engineer, Irrigation and Administration for approval 
and final selection by the pre - qualification committee 
of Chief Engineer s. Only those tenders, submitted by 
the contractors/ firms who are pre - qualified by the 
Chief Engineer Committee shall be opened and 
scrutinized later on . Tenders of contractors/firms who 
have not been pre- qualified will be summarily rejected 
without opening the tenders and will be returned to 

the tenderers on proper receipt. 
5. The date and time of opening of tenders of work of 

contractors / firms who are pre - qualified will be intimated 
to the concerned in advance . Besides security 
deposit, 10 % Bank Guarantee should be submitted by 
the selected bidder at the time of executing agreement. 
All the conditions prevailing in Irrigation department 
regarding pre -qualification bids and tenders for works 
will be applicable to this tender also . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
കേരള ജല വിഭവ വകുപ്പ് (ദക്ഷി ണ മേ ഖല ജല സേ ചന 
വിഭാ ഗം ) സൗത്ത് സർക്കിൾ, തിരു വ ന ന്ത പുരം ചുവടെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും 78 ലക്ഷം 
രൂപയിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ളഏതെങ്കിലും ഒരു 
പ്രവൃത്തിചെയ്ത്മുൻപരിചയമുള്ളവരും, ജലവിഭവ വകുപ്പി 
ലേയോ പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പി ലേയോ “ എ ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കു ന്ന തിനും പ്രവ്യത്തി 
നൽകുന്നതിലേക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
BÖRIIMŬ mmo- 011. Asst. 11/ 9m).m ./009).29m .Ml./2008 -09. 
CollO01005 GoJÕ604). Wolsz . 01. - 01 . Doš . mi. 

( omo reuşo ) 21601 MOCigol 
താലൂക്കിൽ ലപ്പാലം കനാലിന്റെ 

പുനരുദ്ധാരണം. 
QERVO BISMOD OD156 eldho ojol. 
M10011011001 50,000. 
somml DISGAM Abelbow18 Dono. 
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പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ ( നിരതദ്രവ്യവും പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ചേർത്ത്) പ്രവർത്തി 
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു . 

ക്കുള്ള ദർഘാസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച 

ക വറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
( എ ) കരിങ്കൽ കെട്ട് 

492 ക്യൂ . മീ . 

കരാറുകാരുടെ/ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും വിലാസവും 
( ബി ) കോൺക്രീറ്റ്- എം.35 

353 ക്യൂ . മീ . 

മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
( സി ) കോൺക്രീറ്റ്- എം.20 427 ക്യൂ . മീ. 

ദർഘാസാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം 
( ഡി) ബോറിംഗ് 

702 മീറ്റർ 

കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു കവറുംകൂടി 
( ഇ ) മൺവേല - 20500 ക്യൂ . മീ . 

ഒറ്റ കവറിലാക്കി അതിനു മുകളിൽ പ്രവർത്തിയുടേയും 

കരാറുകാരന്റെയും പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ 
പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന 

ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 13 - 4 - 2009 
യന്ത്രാപകരണങ്ങൾ 

വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു മുൻപായി എത്തത്തക്കവിധത്തിൽ 
1. ലോറി/ ടിപ്പർ 

4 എണ്ണം 

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ അയയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. 
2. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 

യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ 
3. വൈബ്രേറ്റർ ( 40 എം . എം.) 

തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണംമൂലമോ ഉള്ള 
4. വൈബ്രേറ്റർ (20 എം . എം .) 

കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരു 
5. 5 എച്ച്. പി . മോട്ടോറും പമ്പും 

ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല . കൊറിയർ സർവ്വീസിലും 
6. ജാക് ഹാമർ 

നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ അപേക്ഷകന് 
7. എയർ കംബസർ 

മു ൻ യോ ഗ്യ ത നിര സി ക്കു ന്ന തി നും അ പക്ഷ ക ന 
8. മണ്ണ് നീക്കൽ യന്ത്രം 

പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
9. ജെ . സി . ബി . 

അധികാരം താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
10. വെൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് 

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
നിബന്ധനകൾ 

( പഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 

നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
കേരള ജല വിഭവ വകുപ്പിലോ പൊതു മരാമത്തു 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണത്തിനോടൊപ്പം 50 രൂപയിൽ 
വകുപ്പിലോ “ എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും ബൃഹത്തായ 

കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുളള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
പദ്ധതികളും മറ്റും ചെയ്തത് മുൻപരിചയമുള്ളവരും ഈ 

യഥാവിധം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോദ്ധ്യമുള്ള 

എ ൻ ജി നീ യ ർ , ഇ വി ഗ ഷ ന സ ഗ ത്ത് സ ർ ക്കി ൾ , 
വരുമായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള 

തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽനിന്നും മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കു 

നി യ മ പ ക ാ ര ം ക ട്ടി വച്ച തി ന്റ ര സീ ത് അ ട ക്ക 
ന്നതിനുള്ള രേഖകളും ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും 27 - 3- 2009 - നും 

ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽപകാരം ചെയ്യാത്തതായ ദർഘാസുകൾ 
6 - 4- 2009 - നും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള 
11 മണിക്കും വൈകിട്ട് 4 മണിക്കുമിടയ്ക്ക് അടങ്കൽ തുകയുടെ 

ദർഘാസുകൾ മാത്രം 13 - 4 - 2009 വൈകുന്നേരം 4 . 30 - ന് 
0. 15 % + മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 

തുറക്കുന്നതും താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർ 

ഓഫീസിലെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനു ശേഷം ജലസേചനവും 
കോപ്പി ഒന്നിന് പകുതി വിലയും മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയും 

ഭരണ വിഭാഗവും ചീഫ് എൻജിനീയർക്ക് ചീഫ് 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

എൻജിനീയർമാരുടെ മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയുടെ 
തൽപ്പരരായ കരാറുകാർ / സ്ഥാപനങ്ങൾ 78 ലക്ഷം 

അംഗീകാരത്തിനായി പിന്നീട് അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് 
രൂപയെങ്കിലും അടങ്കൽ തുകയുള്ള ഒറ്റ പ്രവൃത്തി 

എൻജിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് 
പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 

അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 
പൂർത്തീകരിച്ചതായി ആ പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് 

പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്നു 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. ചീഫ് എൻ ജി നീയർ മാ രു ടെ 
സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുൻ യോഗ്യതയ്ക്കുള്ളതും ദർഘാസി 

കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 
നുള്ളതുമായ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളു . അല്ലാതെയുള്ള 

കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ 
അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയ 

തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും ആ അപേക്ഷകർക്ക് 
ത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ 

അതിനുള്ള രസീത് നൽകി അവ തിരികെ വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. 

യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കാരാറുകാരുടെ/ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ തന്റെ കുറ്റംമൂലം 

( പവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും 
റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം 

തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
കരാറുകാർ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി 

ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനെ 
ക്കാവശ്യമായ എല്ലാ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടേയും, ഉപകരണ 
ങ്ങളുടേയും ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ 

സംബന്ധിച്ചും ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിലുള്ള 

എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
തോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റിനുപുറമെ പത്തു ശതമാനം 

ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി കൂടി എഗ്രിമെന്റ് വെ യ്ക്കുമ്പോൾ 
മു ൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 6 - 4 - 2009 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു 
ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല . പൂരിപ്പിച്ച Irrigation South Circle , 

(Sd.) 
മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങളും ( 3 കോപ്പി) - Thiruvananthapuram. Superintending Engineer. 
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TENDER NOTICE 


No . D3 ( N )-3568/2004/ISC . 


2nd March 2009 . 


Competitive tenders in sealed cover superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from contractors 
of eligible class. The tenders will be received upto 4 p . m . 
on 7 -4 - 2009 by Registered Post and will be opened at 
4 . 30 p . m . on the same day. Tenders through courier 
service will not be accepted . Department will not be 
responsible for the postal delay . If the last date of receipt 
of tenders will be a holiday , tenders will be opened at the 
same time on the next day . Tender forms and other 
details can be had from the Office of the Superintending 
Engineer , Irrigation South Circle , Thiruvananthapuram 
upto 4 p . m . on 3 -4 -2009 . 

- Tender No . and Name of work with PAC 
60 / SE /ISC/ 2008- 09 - Irrigation Division , Kottayam 
IWT- TFC ( IInd Phase) - Construction of new Boat Jetty 
building at Vaikom in Kottayam District --Rs. 29 Lakh . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജലസേചന വിഭാഗം 
ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, തിരുവനന്തപുരം 
- താഴെപ്പറയുന്ന പവ്യത്തിക്ക് കേരള പൊതു മ രാ മത്തു 
വകു പ്പി ലോ ജല വിഭവ വകു പ്പി ലോ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സ ര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
| പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച 
ക വ റു ക ളിൽ 7 - 4 - 2 009 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ 
സർ വ്വീ സു കൾ വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധി ആയാൽ അതിന്റെ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ടി സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 4.30 
മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 60 /എസ്. ഇ / ഐ .എസ്. സി ./ 2008 - 09 - ഇറിഗേഷൻ 
ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം - 12 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ (2 -ാം ഘട്ടം) - 
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്ത്പുതിയ ബോട്ടു ജെട്ടിയുടെ 
നിർമ്മാണം- - രൂപ 29 ലക്ഷം. 

നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50,000. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടങ്കൽ തുകയുടെ 
0.15 % + വാറ്റ്. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 6 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരം " എ യും " ബി യും 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 3 - 4 - 2009 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ജലവിഭവ വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്തു 
വകു പ്പിലും ദർഘാ സുകളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


0 . 


| E . M.D . - Rs. 50,000 . 


Cost of tender document — 0 . 15 % of Estimate 
PAC + VAT. 


Time of completion — 6 months . 


Class of Contractor - - A and B Class . 


All prevailing conditions applicable to tenders in 
Irrigation and Public Works Departments are applicable to 
this tender also . 


Irrigation South Circle, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No . D3- 11 /DIR /INDT/ 2006. 

26th February 2009 . 
The Director , Inland Navigation Directorate , Kallada House, Asramam P. O ., Kollam , for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites bids for Pre - qualification and competitive tender for award of work in separate sealed covers for the 
following work from financially sound and well experienced Registered ‘ A ’ class contractors / firms of Kerala 
Irrigation/P. W . D . who have satisfactorily completed at least one similar work having estimate P. A . C ./revised estimate 
PAC worth 50 % of estimate PAC of the concerned work . 
| St . 

Tender No. and Name of work with 
No. 

Estimae PAC 


- (1) 


22 /PQ /DIR /INDT/ 2008-09 - Development and revival of historic Water way from Anjengo Kayal to 
Nadayara Kayal (Ch .42.46 km to 55 . 17 km ) including revival of two tunnels at Varkala -Reach II from Thazhe 
Vettoor to Ramanthaly ch, 46000 to 49000m - - Rs. 1580 Lakh . 
23/PQ / DIR /INDT/2008 -09 Development and revival of historic Water way from Anjengo Kayal to Nadayara 
kayal ( Ch .42 .46 km to 55. 17 km ) including revival of two tunnels at Varkala-Reach III from Ramanthaly to 
Nadayara ch. 49000 to 52200m including renovation of the big tunnel - Rs. 720 Lakh . 
24 /PQ /DIR /INDT/ 2008 -09 — TFC -Development of State Water way from Kovalam to Akkulam kayal 
Ch . 0 .00 km to 16 .045 km Part I- side protection works from Kovalam to Akulam kayal ch . 0 . 00 km to16 .045 km . 
Reach III from SM Lock to Ponnara bridge ch. 6040 to 8780 m - Rs. 487 Lakh. 
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25 /PQ /DIR /INDT/2008 -09 - TFC -Development of State Water way from Kovalam to Akkulam kayal 
ch . 0 .00 km to 16 .045 km Part I-Side protection works from Kovalam to Akkulam kayal ch . 0 . 00 km to 16 .045 km . 
Reach IV from Ponnara bridge to Vallakkadavu ch . 8780 to 9980m — Rs. 212 Lakhs. 
26 /PQ /DIR / INDT/2008-09 — TFC -Development of State Water way from Kovalam to Akkulam kayal 
ch . 0.00 km to 16 .045 km Part I- Side protection works from Kovalam to Akkulam kayal ch . 0 .00 km to 16 .045 km . 
Reach V from Vallakkadavu to Chakka ch . 9980 to 11820m — Rs . 340 Lakhs . 
27 /PQ /DIR /INDT/2008 - 09 — TFC -Development of State Water way from Kovalam to Akkulam kayal 
ch . 0 . 00 km to 16 .045 km Part I- Side protection works from Kovalam to Akkulam kayal ch . 0 . 00 km to 16 .045 km . 
Reach VI from Chakka to Vayanasala ch . 11820 to 13110m Rs. 246 Lakhs. 
28 /PQ/ DIR /INDT/2008 -09 — TFC -Development of State Water way from Kovalam to Akkulam kayal 
ch . 0.00 km to 16 .045 km Part I-Side protection works from Kovalam to Akkulam kayal ch . 0 .00 km to 16 .045 km . 
Reach VII from Vayanasala to Vazhavila ch . 13110 to 14745m — Rs.316 Lakhs. 
29 /PQ /DIR / INDT/2008 - 09 — TFC -Development of State Water way from Kovalam to Akkulam kayal 
ch . 0 .00 km to 16 .045 km Part I- Side protection works from Kovalam to Akkulam kayal ch . 0 .00 km to 16 .045 km . 
Reach VIII from Vazhavila to Akkulam ch . 14745 to 16045 m - Rs. 236 Lakhs. 
30 /PQ /DIR /INDT/2008 - 09 — TFC -Development of State Water way from ISRO bridge to Kadinamkulam kayal 
from ch . 16 . 14 km to 27 .45km (Left out works ) Part I- Left out works from ISRO bridge to Pallithura ch . 16 .14 km 
to 17 .67 km . — Rs. 235 Lakhs . 


SI. 


Name of division — Inland Navigation Division , Kollam . 
E. M . D . - Rs. 50, 000 . 

Date upto which the tender forms will be issued — 2 -4 - 2009 , 1 p .m . for Sl. Nos . 1 to 4 and 7 - 4 -2009 , 1p .m . for 
Sl. Nos . 5 to 9 . 

Last date and time for the receipt of tender forms — 7 - 4 - 2009 , 4p.m . for Sl. Nos . 1 to 4 and 
16 -4 - 2009 , 4 p.m . for others. 

Date and time of opening of tenders — 7 -4 -2009, 4 .30 p .m . for Sl. Nos . 1 to 4 and 16 -4 -2009 , 4 . 30 p .m . for others. 
Time of completion — 12 months. 
Details of Principal items of works involved : 
Description 

PQ No. PQ No. PQ No. PQ No. PQ No. PQ No . PQ No . PQ No . PQ No . 

Unit 
No. of work 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 Earthwork for M 2,18,242 179 ,700 36,535 16 ,055 24 ,567 17,276 21,863 17,409 19,261 

deepening canal and 
de -silting 
RCC 1: 1, 5 :3 for 

1,883 
tunnel lining 
3 RCC 1:1, 5:3 for 

2,217 955 1,497 1043 1,296 1,052 1,049 
pile and slab 
4 CC 1:4:8 

672 
5 CC 1:3 :6 

2 ,840 1,400 269 9 37 1,463 1021 1270 1,029 1,008 
6 Supply of rubble 

9 , 144 

4 ,758 
(20 -40 dm ? ) 
7 Reinforcement Quintal 2,916 156 2 ,720 1, 172 1,836 1,281 1,590 1,292 1,294 

works 
8 Supply of gabion M 6 ,600 3,300 
9 Supply of filter media M² 2 ,400 

1,200 
10 Dry rubble work M 

. 540 378 . 270 540 270 567 
11 Boat jetty 

1 1 1 .. 
12 Foot bridge 

1 1 1 1 .. 


M 


M 


534 


M3 
M3 
M3 


Nos . 
No . 
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Details of Machinery required : 


Si. 
No . 


Description 

of work 


Unit 


PQ No . PQ No. 
22 23 

4 
2 


No. 


PQ No . PQ No . PQ No . PQ No. PQ No. PQ No . PQ No. 
24 25 26 27 28 29 30 

1 1 1 1 1 1 1 
. 

. . 
1 1 

1 1 1 1 

2 2 2 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


No. 


No. 


No. 


7 
8 
9 
10 
11 
12 


JCB /Pocclain 
Barges 

No. 
Dredger 
Mechanised Boat 
Truck / Tipper Lorry No . 
Crane, other 
lifting mechanism 
Jack hammer No. 
Diesel Loco 

No. 
Tipping wagons 

No. 
Light rails 
Pneumatic Compressor No. 
50 HP Pump and No . 
motor for dewatering 
Concrete mixer, No. 
vibrator etc . 


M 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


CONDITIONS 


1. Registered ‘ A ’ class contractors/firms in Kerala Irrigation Department / KPWD who have experience in carrying out 

large works and who consider themselves capable of carrying out these types of works may obtain P. Q . documents 
and the tender documents from the office of the undersigned on any working day upto the date and time noted , on 
payment of Rs. 25,000 + VAT in cash directly . Those who require further copies of the documents may deposit 

Rs. 12,500 + VAT for each additional copy . 
2. Prospective bidders should have completed at least one similar work with estimate PAC /Revised estimate PAC 

without considering tender variation worth 50 % of the estimate PAC as specified against each work within the last 
five years . A certificate to this effect from the agreement executing authority of the completed work shall invariably 
be submitted along with the application for P . Q . documents and tender documents, failing which the P . Q . 
documents will not be issued to him / them (applicant). (Applications without this certificate will not be considered ). 
The contractors/ firms should attach an affidavit along with the P. Q . documents stating whether or not any works 
carried out by him /them were terminated due to his/their fault so far. Documents showing the ownership of the 
essential plants or machineries required for the work should be submitted along with the P. Q . documents . 


3. The P. Q . documents and tender documents will not be issued after the date and time specified under any 

circumstances. The duly filled up prequalification documents (3 copies ) along with E . M . D . and preliminary 
agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover , writing clearly over the cover 
specifying whether it contains P. Q . documents /tender documents with name of bidder and name of work and then 
enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and name of contractor and 
send the same by Registered post, so as to reach the office of the undersigned before 4 p.m . on the date specified . 
The P . Q . documents and tender documents received after the time notified above will not be considered under any 
circumstances. The tenders received after the stipulated date and time due to postal delays or any other reason will 
not be considered . The department shall not be responsible for postal delays. Tender through courier service /or 
delivered directly will not be accepted. The undersigned reserves the right to deny pre - qualification to any of the 
applicants and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereto . If the 
last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be received upto the stipulated time on the 
next working day . Preliminary agreement on stamp paper worth Rs . 50 duly filled up and signed ( to be enclosed 
with P. Q . documents ) and sufficient Earnest Money Deposit duly pledged in favor of the Director, Inland Navigation 
Directorate, Kollam should be enclosed in a separate sealed cover superscribing “ Earnest Money ” and attach 
separately to the cover containing P. Q . documents for the works. Tenders received without the above mentioned 
documents shall summarily be rejected . 
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4. Pre - qualification documents alone will be opened at 4. 30 p . m . on the dates specified. After evaluation of the 

Pre - qualification document in the office of the undersigned , the same will be submitted to the Chief Engineer, 
Irrigation and Administration , Thiruvananthapuram for approval and final selection by the pre - qualification committee. 
Only those tenders , submitted by the contractors /firms who are pre - qualified by the committee shall be opened and 
scrutinized later on . Tenders of contractors /firms who have not been pre - qualified will be summarily rejected without 
opening the tenders and will be returned to the tenderer on proper receipt. Those who intended to form consortium 
or joint venture agreement should obtain prior approval of the Director before obtaining the tender documents. 
The date and time for opening of tenders of work will be intimated well in advance to the concerned contractor/firm 

who is pre -qualified . 
5 . Besides security deposit, 10 % of the PAC as Bank guarantee should be submitted by the selected bidder at the 

time of executing agreement . All the conditions contained in GO . (P ) No. 84 /97 dated 19-8 - 1997 , G . O . (P ) No. 13/98/ 
PWD dated 21- 2 -1998, G 0 . ( MS) No . 43/ 99/IRD dated 9 - 6- 1999, G. O . ( MS ) No . 2/2005/PWD dated 7-1 -2005 and 
amendments thereto and other rules prevailing with regard to tender for works in Irrigation Department/PWD will be 

applicable to this tender also. 
- 6. For getting tender and P. Q . documents, original certificates should be produced. 


Inland Navigation Directorate, 
Kollam. 


(Sd.) 
Director: 


TENDER NOTICE 


No. D3 -11 /INDT/2006. 


27th February 2009. 


Cost of tender documents — Rs. 12 , 000 + VAT for 
Sl. No. 1 , Rs. 17,100 + VAT for Sl . No . 2 and 
- Rs. 25, 000 + VAT for Sl. No. 3 . 

Time of completion --12 months. 
Class of Contractor — ‘ A ’ Class. 

All prevailing conditions applicable to tenders in 
Irrigation and Public Works Departments are applicable to 
this tender also . 


Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from contractors of 
eligible class. The tender forms and other details can be 
had from the office of the undersigned upto 1 p . m . on 
4 -4 -2009 . The tenders will be received upto 4 p . m . on 
7 -4 - 2009 by Registered Post and will be opened at 
4 . 30 p . m . on the same day . Tender received after the 
stipulated date and time due to postal delays or tenders 
send by courier service /directly will not be accepted . In 
case , the last date for receipt of tender happens to be a 
holiday, tenders will be received upto 4 p . m . on the 
next working day . 


Inland Navigation Directorate , 
Kollam . 


( Sd .) 
Director 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


E . M. D . 


| SI. 
No. 


Tender No. and Name of 
Work with Estimate PAC 


Rs. 


നമ്പർ ഡി1 - 1425 / 2007 . 

2009 ഫെബ്രുവരി 28. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കൊല്ലം ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജല വിഭവ വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മൽസരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അ ത് 
സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


32/DIR /INDT/2008-09 TFC -Development 
of State waterways from Kovalam to 
Akkulam from ch . 0 . 00 to 16 . 045 km . 
Part I-Side protection works from Kovalam 
to Akkulam Kayal ch . 0 . 00 to 16.045 km. 
Reach I from Poonthura to Moonnattumukku 
ch. 4980 to 5440 m . (Kollam Division ) - 
Rs. 80 Lakhs 

50 , 000 
33 /DIR /INDT/2008 -09 - Do. Reach II 
from Moonnattumukku to S . M . Lock 
ch . 5440 to 6040 m . (Kollam Division ) 
Rs. 114 Lakhs 

50,000 
34 /DIR / INDT/2008 -09 — TFC — Development 
of Canoli Canal from ch . 375 .02 to 377 .52 km . 
( Open tender) ( Malappuram Division ) 
Rs. 372 Lakhs 

50 ,000 


- (1) 


- (2 ) 


(3 ) 


പദ്ധതി സംരക്ഷണം 


3 


1 67 -- ശാസ്താംകോട്ട പഞ്ചാ യ ത്തിലെ 

പേ രു വേലിക്ക ര ഫ് ള ഡ് ബണ്ടിന്റെ 
അടുത്തുള്ളപുത്തൻ പുരയിൽ സ്തൂയിസിന്റെ 
അ ടിയ ന്തിര അറ്റകുറ്റ പ്പ ണി ക ൾ 
രൂപ 8 , 00 , 000 


20, 000 
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2 68 - ശാസ്താംകോട്ട പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 
പുതുവയ്ക്കൽചാന്നൂട്ടിൽ ഏലായുടെ 
തോടിന്റെ ഉദ്ധാരണപണികളും ഡ്രയിനേജ് 
കൾവർട്ട് നിർമ്മാണവും- രൂപ 12,68 ,000 


31,700 


20, 400 


3 6 9 - പാ രു വ ഴി പ ഞ്ചാ യ ത്തി ല 
കുഞ്ഞാലുമൂടിന് അടുത്തുള്ള വെൺകുളം 
ഏ ലായിൽ ( ടാ ക് ട ർ പാ സ ജി ന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികളും കൾവർട്ടിന്റെ 

നിർമ്മാണവും - രൂപ 8,15,000 
4 72 - തൃക്കടവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കരിച്ചാലിൽ 

വയലിലെ തോടിന്റെ വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും 

സ്ളാബ് നിർമ്മാണവും - രൂപ 10,50,000 
5 73 - തലവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വൈക്കത്തറ 
മൂ ഴി ഏ ലാ യിലെ തലകു ള ത്തിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - രൂപ 9,25,000 


26 ,250 


ഫോറത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ 
നിന്നും വാങ്ങിയ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അസിസ്റ്റന്റ് 
ര ജി സ് ടാർ കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്ത ടി തൊഴി ലാളി 
സഹ ക ര ണ സംഘ ത്തിന്റെ കൈ വ ശമുള്ള എല്ലാ 
വർക്കു കളുടെയും വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ , എടു ക്കാ വുന്ന 
പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ അടങ്ങിയ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

1959 - ലെ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമ നിധി നിയമത്തിന്റെ 8 (3 ) വകുപ്പ് അനു സ രിച്ച് 
പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ 
ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അടച്ച തുക 
യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും മടക്കി കൊടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
നിര ത ദ വ്യം കൊല്ലം ചെറു കിട ജല സേചന വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ 
വാങ്ങേണ്ടതും ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എഴുതേണ്ടതും ദർഘാ 
സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട തു മാണ്. പൂരിപ്പിച്ച് 
ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്ര വച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേ ദിവസം 
4.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടു ത്തുന്ന ഉദ്യോ ഗസ്ഥനോ ഹാജ രാ കുന്ന 
കരാ റു കാ രുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . 
ഏതെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധി 
പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

- ഇന്ദിരാ വികാസ് പതം നിര ത ദ വ്യ മായി സ്വീക രി 
ക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പി 
ലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നാളിതുവരെയുള്ള 
മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


23 ,200 


പുനർ ദർഘാസ് 


6 61 - - പദ്ധതി സംരക്ഷണം തൊടിയൂർ 
പഞ്ചായത്തിലെ ആര്യമ്പാടം ബണ്ട് തോടിന് 
കവറിംഗ് സ്ളാബ് നിർമ്മാണവും അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ( ബാക്കി പണികൾ) - 
രൂപ 6, 27 ,336 


15 ,700 


9 ,000 


7 63 റ്റി . ആർ. പി . ജനറൽ-ആലപ്പാട്പഞ്ചായ 

ത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 6 - ൽ പി. ബി . മംഗലം 
മുതൽ ടി . എസ്. കനാൽ വരെ ഓട 

നിർമ്മാണം - രൂപ 3,60 ,000 
8 64 - റ്റി . ആർ. പി. - ആലപ്പാട്പഞ്ചായത്തിൽ 

വാർഡ് നമ്പർ 6 - ൽ ആവണി ജംഗ്ഷൻ 
മുതൽ ടി . എസ്. കനാൽ വരെ ഓട 

നിർമ്മാണം രൂപ 4,50,000 
9 65 റ്റി. ആർ. പി. സ്പെഷ്യൽപാക്കേജ് - 
ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 15 - ൽ 
വെളുത്ത മണലിൽ മുതൽ റ്റി. എസ്. കനാൽ 
വരെ ഓട നിർമ്മാണം രൂപ 13, 60,000 


11,250 


ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ആശാമം, കൊല്ലം. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


34, 000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പ്രമാണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1, 3 , 5 
ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 2,000 + വാറ്റ്, 
കമ നമ്പർ 4 - ന് രൂപ 1, 600 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 6 - ന് 
രൂപ 1,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് രൂപ 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
8 - ന് രൂപ 900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് രൂപ 2,100 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി- - 2 - 4- 2009. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമ ന മ്പർ 1, 3 , 6 
ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 5 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 7, 8, 9 ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം. 


നമ്പർ ഡി . ബി . 1/ 2008. 

| 2009 മാർച്ച് 12. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് സബ് 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1, ഭൂതത്താൻ കെട്ട് താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലസേചന വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ( പിറവം പ്രാജക്ട് സർക്കിളിന്റെ 
കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള) അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും ( ഡിയും അതിനുമുകളിലും) മത്സര ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ 31 - 3- 2009 -ാം തീയതി പകൽ 3 മണി 
വരെ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ പോസ്റ്റൽ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരമോ 
നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാലിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായി 
രിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " സി ക്ലാസ്സും ഉപരിയും. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെ 
നിശ്ചിത വിലയും വാറ്റും ഒടുക്കി രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ 
കൂടെ 50 ( അൻപത്) രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട 
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- മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കേരള ജല വി ഭ വ വ ക പ്പിലയും 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും നിലവിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും 
ബോധിപ്പിക്കാതെതന്നെ ദർഘാസ്ഒന്നായോ മൊത്തമായോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


പെരിയാർവാലി 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1, 

- ( ഒപ്പ്) 
ഭൂതത്താൻകെട്ട്. അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


TENDER NOTICE 


No . DB , TN.-1 /99. 


27th February 2009 . 


The Superintending Engineer, Minor Irrigation Central 
Circle, Ernakulam on behalf of the Governor of Kerala 
invites competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work from “ A ” Class Contractors registered 
in Kerala PWD/Irrigation Department. 


അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെൻഡർ 

ഷെഡ്യൂൾ വില്പന 28 -3 -2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ മാത്രമേ 
ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ടെൻഡർ തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണി 
വരെ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പരിഗണി 
ക്കുകയുള്ളൂ. ടെൻഡർ തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതല 
പ്പെടു ത്തിയ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥനോ അ പ്പോൾ ഹാജ രു ഉള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ടെൻഡർ നമ്പരും പവ്യത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും -61/ എ . ഇ . ഇ ./ 2008 -09 - പി. വി. ഐ . പി . - ലോ ലവൽ 
ക നാ ലിലെ 1243 മീറ്ററിലുള്ള അണ്ടർ ടണലിന്റെ വിംഗ് 
വാളിന്റെയും 12100 മീറ്ററിലെ കേടുവന്ന ഭാഗത്തെയും പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 2,96, 000. 

നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 7, 500. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൂപ 600 + വാറ്റ് 12.5 %. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായോ മണി യോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അ പേ ക്ഷിച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ 
ത്തിനുവേണ്ടി അയയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണം തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമേ തപാൽ 
കൂലിയായ 30 രൂപ നിലവിലുള്ള തപാൽ ചാർജ്ജ് അടയ്ക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് 
മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 
തുമാകു ന്നു . ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
കരാറുകാർ ( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) 
അവരുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 28 - 4 - 1990 - ലെ ജി . ഒ . ( എം . എ സ്. ) 39 / 90 / 
പി . ഡബ്ലിയു . ആന്റ് ടി . ഉത്ത ര വ നു സ രിച്ച് കരാറു കാർ 
ദർഘാസിനൊടൊപ്പം 50 രൂപയുടെമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 
ഉട നടികൂടി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 1989 - ലെ കേരള 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നിയമം അനുസരിച്ച് 
കരാറുകാരുടെ ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും ഒരു ശതമാനം കേരള 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടാതെ 1990 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധ ക മാ ണ് . 21 - 11 - 1992 - ലെ ജി . ഒ . 
( എം .എസ്.) 96 / 92 / പി. ഡബ്ലിയു . ആന്റ് ടി. ഉത്തരവു പ്രകാരമുള്ള 
ഗ്യാരന്റി പിരീഡിനെ സംബ ന്ധി ക്കു ന്ന വ്യ വ സ്ഥ കളും 
19 - 8 - 1997 - ലെ ജി . ഒ .( പി ) 84/ 97/ പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . ഉത്തര വ് 
പ്രകാരം ജലവിഭവ വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും 
ബാധകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും 13 - 11 - 1997 - ലെ ജി . ഒ. - 
( എം . എസ്.) 135 / 97 സഹകരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ 
കരാർ പണികൾ ലേബർ കോൺട്രാക് ട് സഹ ക ര ണ 
സൊസൈറ്റികൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


Tenders will be received by Registered Post/ Speed 
Post only . Tenders submitted directly or by Courier 
Service will be rejected . The tenders received after the 
stipulated date and time due to postal delays or any other 
reason will not be considered . 

Tender No. 4 /SEMICC /2008 -09. 


Name of Work with Estimate PAC — Improvements to 
Kozhithodu 1st reach from Kolukkal PWD Road culvert to 
sluice at KLBC Canal and Upstream of Kolukkal Culvert 
Rs. 124 Lakhs . 


- E . M. D . - Rs. 50,000 . 

Cost of tender form - Rs. 18,600 + K . VAT @ 12 .5 %. 
Date and time of issue of tender form — 27 -3 -2009 , 

| 10 a. m to 30- 3- 2009 , 1 p. m . 


Last date and time of receipt of tender form — 6 -4 -2009 
- upto 3.30 p. m . 


Date and time of opening of tenders — 6 -4 - 2009, 4 p . m . 


Time of completion — 10 months. 


Class of Contractor — " A " . 


Name of Concerned Division - M.I. Division , Thrissur. 


Tenders will be opened by the Superintending 
Engineer or the officer authorized by her in the presence 
of the tenderers of their authorized agents present at 
that time. If the last date of receipt of tender happens to 
be a holiday , tenders will be received and opened on the 
next working day. The firm period of the tenders will be 
4 months from the date of receipt of the tender. 
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Tender documents and other details of tenders can be 
obtained from the office of the undersigned . Tender 
documents sold to one party are not transferable to 
another. Written application quoting registration number 
and enclosing registration card should be produced for 
obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed 
with a preliminary agreement in Stamp Paper worth Rs. 50 
and sufficient EMD pledged in favour of Superintending 
Engineer, Minor Irrigation Central Circle, Ernakulam . 
Tenders without sufficient EMD and preliminary agreement 
will be summarily rejected. As per 1989 Kerala 
Construction Workers Welfare Fund Rule (2 ), the 
Contractor is liable to remit 1 % of the total expenditure of 
work done towards the KCWW Fund . All rules and 
regulations of tenders prevailing in the Irrigation 
Department/PWD are applicable to this tender also . 


ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾപരസ്പരം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 50 രൂപ (അൻപത് 
രൂപ)യുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുളളതും അദ്ദേഹത്തിന് 
ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതു 
മായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസു 
കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പനുസരിച്ച് 
പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ 
പവ്യ ത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ 
ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 


കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല സേ ചന വകു പ്പില 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥ 
കളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the Superintending 
Engineer, 
Minor Irrigation Central Circle , 
Ravipuram , 
Ernakulam . 


(Sd.) 
Superintending 

Engineer 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ചെറുകിട ജലസേചന മദ്ധ്യ മേഖല , എറണാകുളം താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക്നിശ്ചിത യോഗ്യതയുളള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതിമുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുളള 
ദർഘാ സു കൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
ആയി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. 
കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 6- 4 - 2009 - ന് 
വൈകുന്നേരം 3 . 30 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 4 മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോ തത്സമയം ഹാജരായി 
ട്ടുളള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായി 
രുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാ സുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരി 
ക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസ്നമ്പർ - 4 / എസ്. ഇ ./ എം . ഐ . സി. സി./ 2008 -09. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും കൊലുക്കൽ 
കലുങ്കിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് കൊലുക്കൽ പി. ഡബ്ളിയു . ഡി. 
റോഡിലെ കലുങ്ക് മുതൽ കെ . എൽ. ഡി . സി . കനാലിലെ 
സ്ളൂയിസ് വരെ യു ളള കോഴി ത്തോട് ഒന്നാം റീച്ചിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ - 124 ലക്ഷം രൂപ. 

നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 18 ,600 + കെ . വാറ്റ് 

- @ 12.5 %. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും 
സമയവും 27 - 3 - 2009 10 മണി മുതൽ 30 - 3 - 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 6 - 4- 2009 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6 - 4 - 2009 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 10 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " എ ക്ലാസ്. 

പ്രവൃ ത്തി യു മായി ബന്ധ പ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - മെ നർ 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 


TENDER NOTICE 
No. 21/ SEICC/2008- 09. 

27th February 2009. 
The Superintending Engineer, Irrigation Central Circle , 
Thrissur on behalf of the Governor of Kerala invites 
competitive tenders in sealed covers superscribing the 
name ofworks from eligible contractors registered in Kerala 
P. W . D ./Irrigation Department. 

Tenders will be received by post/speed post only . 
Tenders submitted directly or by Courier Service will be 
rejected . 


si 


11 


Tender No. and Name of work 

with Estimate Amount 


E . M. D . 
- Rs. 


No. 


50 ,000 


1 44/SEICC/2008- 09 - RMF -- Construction of 

Checkdam at Kombanparakadavu across 
Chalakudy river in Meloor and Pariyaram 
Panchayath - Rs. 1, 08 ,00, 000 


50,000 


2 45/ S EICC/2008 - 09 _ TRP _ Special 

Package Edavanakkad Panchayath — 
Construction of groyne 15m length at 
Ch :9650m of Chathangad in 
Edavanakkad Panchayath in Vypeen Island 
( Between C .P. Stone 4051 and 4052 ) — 
Rs. 33 ,00, 000 


24th MARCH 2009 ] 
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ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 16 ,200 + 12.5 % മൂ . വ . നി ., കമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 5 ,000 + 12 . 5 % 
മൂ . വ . നി . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 4 - 2009 രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 17 - 4 - 2009 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24 -4- 2009, 
2.30 മണി വരെ. 


Cost of tender forms - Rs. 16, 200 + VAT @ 12 . 5 % for 
-- Sl. No. 1 and Rs.5 ,000 + VAT @ 12 . 5 % for Sl . No. 2 . 
Date and time of issue of tender forms — From 11a.m . 

- on 7 - 4- 2009 to 4 p . m . on 17- 4- 2009 . 
Date and time of receipt of tender forms— 24 -4 - 2009 

upto 2 . 30 p . m . 
Date and time of opening of tenders — 24 -4 -2009, 3 p . m . 
Class of Contractor — ‘ A ’ Class for Sl. No . 1 and B 

-- and above Class for Sl. No . 2 . 
Time of completion — 12 months for Sl. No . 1 and 9 months 

for Sl. No. 2 . 
Tenders will be opened by the Superintending Engineer 
or the Officer authorized by him in the presence of the 
tenderers or their authorized agents present at that time. If 
the date of tender be declared as holiday , tenders will be 
received and opened on the next working day . The firm 
period of the tenders will be 4 months from the date of 
receipt of the tender. 

Details of tenders can be obtained from the Office of 
the undersigned upto 23-4 -2009 , 4 . p . m on all working days . 
Written application quoting registration number and 
enclosing registration card should be produced for obtaining 
the tender forms. Tenders should be enclosed with a 
preliminary agreement in Stamp Paper worth Rs. 50 and sufficient 
E . M . D . pledged in favour of the Superintending Engineer, 
Irrigation Central Circle , Thrissur. Tenders without sufficient 
E . M . D . and preliminary agreement will be summarily rejected . 
All rules and regulations of tenders prevailing in the Irrigation 
Department/PWD are applicable to this tender also . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 24 - 4 - 2009, 
- വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1- ന് “ എ ക്ലാ സ് 
ക്രമനമ്പർ 2- ന് ബി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും. 

- പ്രവ്യത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 12 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 9 മാസം. 


ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
- അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ 
- ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ/ നിയമാനുസൃത ഏജന്റുമാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
വാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 2.30 മണി വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 
- 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന തു മാ ണ് . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അവ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
23 - 4 - 2009 , 4 മണി വരെ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങിക്കുവാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് 
കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ളഅപേക്ഷാ 
ഫാറത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എഴുതേണ്ടതാണ്. 


- നിരതദ്രവ്യം, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു 
മായിരിണം. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഇറിഗേഷൻ മദ്ധ്യമേഖലാ 
വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന 
(പവർത്തികൾ ചെയ്യു ന്ന തിനുവേണ്ടി പൊതു മ രാ മത്ത് 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിൽ ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സ് 
ഫോറങ്ങൾതാഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും 
സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
വഴിമാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നവയും 
കൊറിയർവഴി ലഭിക്കുന്നവയുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കു 
ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് നമ്പറും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ - പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
- 44/ എസ് . ഇ . ഐ . സി . സി . | 2008 - 09 - 50,000 
ആർ. എം .എഫ്. - മേലൂർ, പരിയാരം 
പഞ്ചായത്തുകളിൽ ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക 
കുറുകെ കൊമ്പൻപാറക്കടവിൽ ചെക്ക് 
ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം- രൂപ 1,08,00,000 
45 / എ സ് . ഇ . ഐ . സി . സി ./ 2 0 08 - 09 - 50, 000 
ടി . ആർ. പി . - സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് 
എടവനക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ വൈപ്പിൻ 
ഐലന്റിലെ ചാത്തങ്ങാടിൽ ചെയിനേജ് 
9650 മീറററിൽ 15 മീററർ നീളത്തിൽ 
പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം ( സി. പി . റേറാൺ 
4051- നും 4052 - നും ഇടയിൽ) രൂപ 33,00 ,000 


ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപ വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിതഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം 
ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്ത 
തുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ( ഇന്ദിരാവികാസ് 
പ്രതങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ). 

-- കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ / പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിൽ 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


Office of the Superintending Engineer, 
Irrigation Central Circle, 

( Sd .) 
Thrissur- 680 020 . 

Superintending Engineer. 
Phone-0487 2332465 . 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


നമ്പർ ഡി. ബി . ടി.എൻ. (4 )/ 2008 - 09 . 


2009 മാർച്ച് 3. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പാല ക്കാട് ചെറു കിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി 27 - 3 - 2009 വൈകിട്ട് 4 മണി 
വരെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള അധികാരിയുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വച്ച് 
അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 4 .30 - ന് എക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജ രു ളള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ 
തുകയും - 50 / 2008 - 09 - നബാർഡ്- ആർ. ഐ . ഡി .എഫ്. 
1 - ൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ “ ചടയംപാറ 
എൽ ഐ . സ്കീമിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള “രണ്ട്” 20 എച്ച് പി. പമ്പ് 
സെറ്റുകളുടെ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗമായി ” പമ്പ് ഹൗസ് വൈദ്യുതീക 
രിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ രൂപ 1,84,000 

നിരതദ്രവ്യം രൂപ 4,600. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വാറ്റ്. 


- ദ ർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 27 - 3- 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


|| 


No. D2/ 2323/07. 

26th February 2009 . 
The Superintending Engineer, Irrigation North Circle , 
Kozhikode on behalf of the Governor of Kerala invites 
competitive tenders for Pre - qualification and Execution of 
work in separate sealed covers for the following work from 
Registered “ A ” Class Contractors/ Firms of Irrigation 
Department or Kerala P. W . D ., who are financially stable . 
Intending Contractors/firmsshould have previous experience 
of completing at least one similar work with a minimum 
estimate P. A .C . of Rs . 344 Lakhs (Rupees Three Hundred and 
forty four Lakhs only ). 

Tender No. -- SEIK -PQ 8/ 2008 - 09 . 
Name of Work — Construction of a Regulator-cum - bridge 

at Viyyam in Ponnani Taluk , 

Malappuram District. 
P . A . C . - 

| ( A ) Civil works - Rs. 522 lakhs. 

- (B ) Mechanical works --Rs.165 lakhs. 
Earnest Money Deposit - Rs. 50 , 000 . 

Time of completion - 14 months. 
The scheme included the following principal items of work 
(A ) Civil works: 

1. Putting up ring bund -- - - 760 m 
2. Bailing out water 

107100 Hp hr. 
3. Excavation of ordinary rock 5300 m 
4 . Providing bored cast in situ 
RCC piles 

2440 m 
5. Test loading on piles 

2 Nos. 
6 , VibratedRCC 1 :11 / 2: 3 

643 m 3 
7. PCC 1 :4 :8 

16 m 
8. CC 1 :3 : 6 

180 m 3 
9. RCC 1 :2: 4 

720 m 3 
10. Plastering CM1:3 

1700 m 2 
11. Rough stone masonry 

740 m 3 
12. Reinforcement for RCC works - 2595 Qtl. 
(B ) Mechanical works on Turn key basis: 

Designing, fabricating, errecting and trial run of 10 

Nos. regulator shutters of size 4 .77m x 2m . 
- Note : - Those Contractors/ Firms who are not having the 

expertise in the design of steel shutters and its 
fabrication and errection including all mechanical 
and electrical work should have tie up with such 
firms who are having the relevant expertise and a 
letter of undertaking to this effect is to be produced 
from such Contractors/ Firm . The Contractor/tie up 
firms should furnish attested copy of documents 
showing satisfactory completion of design , 
fabrication , errection and Trial run of similar 
regulator / lock shutters along with the 
pre -qualification documents . 


|| 


| 


- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 27-3- 2009 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ. 

- കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം ഇലക്ട്രിക്കൽ സി യും അതിനു 
മുകളിലും. 

- ദർഘാസ് ( പമാണ ങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും 
എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
മേൽപ്പറഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും ആയവ അന്യോന്യം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ച് രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയ 
റുടെ പേരിൽ പ്ളഡ്ജ് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 50 (അൻപത്) രൂപയിൽ കുറയാത്ത മുദ്ര 
പ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത്അടക്കംചെയ്യേണ്ട 
താണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതു 
മായിരിക്കും. 


|| 


||||| 


-- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ 
വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുളള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


ചെറുകിട ജലസേചനവിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പാലക്കാട്. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


24th MARCH 2009] 
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The Contractor/ Tie up firm should have competent 
Engineering Degree holders experienced in the design of 
regulator /lock shutters . In the absence of such persons , 
agreement with recognised design consultants should be 
produced along with the pre- qualification documents . 

The following are the minimum essential plants and 
equipments required for the execution of the work : 

(1) Concrete Mixer Machine - 4 Nos. 
(2) Concrete vibrator 

- 3 , 
(3) Engine and Pump set up to - 3 , 

20 H . P. 
(4) Pile driving plant 
(5 ) Excavator 
(6 ) Welding plant 

- 1 , 
(7) Tipper/Trucks 

– 3 Nos . 
(8 ) Road Roller 

- 1 No. 
(9) A well equiped work shop for fabricating, supplying 

and errecting shutters with atleast one Mechanical 
Engineering Degree holder well experienced in the 
supervision of such works . 


TILLLLL 


accepted . The name and address of the tenderer and the 
name of work specifying whether the cover contains 
pre - qualification documents or tender document shall be 
invariably written on both covers . The pre - qualification 
documents and tender documents received after the time 
notified above will not be considered under any 
circumstances. The tender received after the stipulated date 
and time due to postal delays or any other reason will not 
be considered . The department shall not be responsible for 
postal delays. The undersigned reserves the irght to deny 
pre-qualification to any applicant and to reject the tender 
submitted by the applicant without assigning any reason . 
If the last date of receipt oftenders happens to be a holiday, 
tenders will be received up to the stipulated time on the next 
working day . Preliminary agreement on Stamp Paper worth 
not less than Rs . 50 (Rupees Fifty only ) duly filled up and 
signed and sufficient Earnest Money Deposit duly pledged 
in favour of Superintending Engineer, Irrigation North Circle, 
Kozhikode should be enclosed along with the tender 
documents for the work . Tenders received otherwise shall 
summarily be rejected . 

The pre- qualification documents will be opened at 
4 .30 p .m . on 17 -4 -2009 . After evaluation in the Office of the 
undersigned , the samewill be submitted subsequently to the 
Chief Engineer, Irrigation and Administration for approval 
and final selection by the Chief Engineer s Committee. Only 
those tenders for work submitted by Contractors / Firms who 
are pre- qualified by the Chief Engineer s Committee shall be 
opened and scrutinised later on . Tender of works of 
Contractors/ Firmswho have not been pre- qualified will be 
summarily rejected , without opening the tender and will be 
returned to the tenderer on proper receipt. 

The date and time of opening of tender of work of 
Contractors/ Firms who are pre - qualified will be intimated to 
the concerned well- in -advance. All other conditions 
applicable for tenders in Irrigation Department are applicable 
to this tender also . Any clarification required as regard to 
this tender documents can be obtained from the undersigned . 
( Phone: 0495 2370519) 


CONDITIONS 


Registered “ A ” Class Contractor/Firms in the 
Irrigation Department/ State P . W . D . who have 
experience in carrying out large works and who 
themselves consider capable for carrying out this 
work may obtain the pre - qualification documents from 
the office of the undersigned on any working day , 
between 11 a .m . and 4 p . m . from 3 - 4 - 2009 to 
7 - 4 - 2009 on payment of Rs. 27 ,000 (Rupees Twenty 
seven Thousand only ) + VAT in cash directly 
for pre - qualification documents and tender 
documents for the work . 

Prospective Contractors/Firm should have 
completed at least one work with a minimum estimate PAC 
of Rs. 344 Lakhs (Rupees Three Hundred and Fortyfour 
Lakhs only ). A certificate to this effect from the agreement 
executing authority of the completed work shall invariably 
be submitted along with the application for pre -qualification 
documents and tender documents , failing which tender 
schedule etc . will not be issued to him / firm (applicant). 
Application without the certificate will not be considered . 
The contractors/ firms should attach an affidavit with the 
pre - qualification documents stating whether or not, any 
works carried out by him /them were terminated due to his/ 
their fault so far. 

The pre - qualification documents and tender documents 
will not be issued after 4 p . m . on 7 -4 - 2009 under any 
circumstances . The duly filled up pre - qualification 
documents (3 copies ) and tender documents shall be 
submitted to the undersigned in separate sealed covers 
enclosed in one sealed cover before 4 p .m . on 17 -4 - 2009 by 
Registered Post/Speed Post. Courier post will not be 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നോർത്ത് സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും 
344 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത കരാർ തുകയ്ക്കുള്ള സമാന 
മായ ഒറ്റ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ ജലസേചന 
വകുപ്പിലോ/ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേ 
ഷ നുള്ള കരാറുകാർ/ സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ എന്നിവ രിൽ നിന്നും 
മു ൻ യോഗ്യത നിർണ്ണ യി ക്കു ന്ന തിനും പവ്യത്തിക്കുമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒറ്റ കവറിൽ 
അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ വഴി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കു 
moel. 
Bôreion MMI - 241 . M . 604). O ./ 011. OsJg . 8 /2008 -09. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി 
താലൂക്കിൽ വിയ്യം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു റഗുലേറ്ററോടു 
കൂടിയ പാലം നിർമ്മിക്കൽ 
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ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക: 

ടി പ്രവൃത്തിക്ക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കുറയാതെയുള്ള 
( എ ) സിവിൽ പണികൾ - രൂപ 522 ലക്ഷം. 

ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും അവശ്യം വേണ്ടിവരുന്ന 

താണ്: 
( ബി ) മെക്കാനിക്കൽ പണികൾ - രൂപ 165 ലക്ഷം. 

കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 

- 4 എണ്ണം 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000. 

കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ 

- 3 എണ്ണം 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 14 മാസം. 

പമ്പ്സെറ്റ് (20 എച്ച്. പി. വരെ) 3 എണ്ണം 
പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ 

പൈൽ അടിക്കുന്നതിനുള്ള 
- ഏകദേശമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു . 

യന്താപകരണങ്ങൾ 

- 2 എണ്ണം 
( എ ) സിവിൽ പ്രവർത്തികൾ: 

മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 

യന്ത്രം 
1. കളിമൺ കൊണ്ടുള്ള ബണ്ട് - 760 മീറ്റർ 

- 1 എണ്ണം 
നിർമ്മാണം 

വെൽഡിംഗ് ഉപകരണം 

- 1 എണ്ണം 
2. പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച്വെള്ളംവറ്റിക്കൽ - 107100 Hp hr. 

ടിപ്പർ/ ടക്ക് 

- 3 എണ്ണം 
റോഡ് റോളർ 

- 1 എണ്ണം 
3. സാധരാണ് പാറ പൊട്ടിച്ച് 
അസ്ഥിവാരമെടുക്കൽ 

- 5300 ഘ . മീ . 

ഫേബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക് ഷാപ്പ് 
4. ആർ. സി . സി . ബോർഡ് കാസ്റ്റ് 

- നിബന്ധനകൾ 
ഇൻ സിസ്റ്റു പൈൽസ് നിർമ്മിക്കൽ - 2440 മീറ്റർ 

കേരള ജല വിഭവ വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്തു 
5. പൈൽസിനുമേൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം 

വകുപ്പിലോ “ എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും ബൃഹത്തായ 
ഭാരം കയറ്റൽ 

- 2 എണ്ണം 

പദ്ധതികളും മറ്റും ചെയ്ത മുൻ പരിചയമുള്ളവരും 
6. വൈബ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 

ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം 
കോൺക്രീറ്റ് (1:14:3) 

1517 ഘ . മീ . 

ബോദ്ധ്യമുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ 

ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
7. സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് (1:4:8) 16 ഘ . മീ . 

മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളും ദർഘാസ് 
8. സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് (1:3: 6) 180 ഘ . മീ . പ്രമാണങ്ങളും 3 -4 - 2009 മുതൽ 7 -4- 2009 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി 
9. ആർ. സി. സി. ( 1: 2: 4) 

720 ഘ . മീ . ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 

4 മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ 27 ,000 രൂപയും മൂല്യ 
10. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് (1:3) 

1700 ച . മീ . 

വർദ്ധിത നികുതിയും അടച്ച് രേഖാമൂലം നേരിട്ട് കൈപ്പറ്റേണ്ട 
11. പരുക്കൻ കല്ലുപണി 

- 740 ഘ . മീ. - താണ്. 
12 . കമ്പിപ്പണി 

- 2595 ക്വിന്റൽ 

- തൽപ്പരരായ കരാറുകാർ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ 344 ലക്ഷം 
( ബി ) മെക്കാനിക്കൽ പണികൾ ടേൺകീ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. 

രൂപയെങ്കിലും കരാർ തുകയ്ക്കുള്ളഒറ്റ പ്രവൃത്തിപൂർത്തിയാ 

ക്കിയവരും പസ്തുത പണി പൂർത്തീകരിച്ചതായി 
4.77 x 2 മീ . അളവിൽ 10 റഗുലേറ്റർ ഷട്ടറിന്റെ രൂപകല്പന, ആ പണിയുടെ കരാർപത്രം ഒപ്പു വച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 
ഫാബ്രിക്കേഷൻ, ഇറക്ഷൻ ട്രയൽ റൺ എന്നിവ അടക്കം. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
കുറിപ്പ്: - ഷട്ടർ രൂപകല്പന, നിർമ്മാ ണം , സ്ഥാപിക്കൽ 

നൽകുകയുള്ളു. അല്ലാത്ത അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
മുത ലാ യ പണി കളും ബന്ധ പ്പെട്ട ഇല ക് ടിക്കൽ 

മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കു ന്നതിനുള്ള രേഖകൾ 
പണികളും ചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള സാങ്കേതിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പണികൾ 
വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഇല്ലാത്ത കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ - ഒന്നും തന്നെതന്റെ കുറ്റംമൂലം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെന്ന് 
പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിനായി സാങ്കേതിക പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം കരാറുകാർ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
വൈദഗ്ദ്ധ്യവും ഉപകരണങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളു സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
മായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ധാരണാപത്രവും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള 
അവരുടെസാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം തെളിയിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 7- 4- 2009 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു 
തിനുവേണ്ടിയുള്ളബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഹാജരാക്കേ ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. പൂരിപ്പിച്ച 
ണ്ടതാണ്. കരാറുകാരനോ/ ധാരണാപത്രം നൽകുന്ന മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയപ്രമാണങ്ങളുടെ 3 കോപ്പിയും 
സ്ഥാപനമോ സമാനമായ റഗുലേറ്റർ/ ലോക്ക് ഷട്ടർ 

പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകംമുദ്രവച്ച 

വ്യത്യസ്തമായ കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ 
രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിച്ച് തൃപ്തിക 

പേര് കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും 
രമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 

മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള 
രേഖകൾ ദർഘാസിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം 
റഗുലേറ്റർ ലോക്ക് ഷട്ടർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിന് 

കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന 
പരിചയവും യോഗ്യത യുമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 17 - 4 - 2009 - ന് വൈകുന്നേരം 4 
ബിരു ധാ രികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കു മുൻപായി കിട്ടത്തക്ക വിധം രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിലോ 
അംഗീകൃത കൺസൾട്ടന്റുമായുള്ള ധാരണാപത്രം സ് പീഡ് പോസ്റ്റിലോ നൽകേണ്ടതാണ്. മേൽ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കുകയോചെയ്യേണ്ടതാണ്. സമയത്തിനു ശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 

കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിലു ണ്ടാകുന്ന 
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കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി 


കാലതാമസത്തിന് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരു കാരണവശാലും 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യേക കാരണം കൂടാതെ 
തന്നെ അപേക്ഷകന്റെ ദർഘാസ് ( പ മാ ണ ങ്ങ ൾ 
നിരസിക്കുവാനുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പു വച്ച 
ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപയിൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുളള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി യഥാവിധം ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ നോർത്ത് സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട് 
എന്ന യാളുടെ പേരിൽ ആ വ ശ്യ മാ യ നിരതദ്രവ്യം 
നിയമപ്രകാരം കെട്ടി വച്ചതിന്റെ രസീത് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു . മേൽപ്രകാരമല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


- 1 എസ്. ഇ . ഐ . കെ . 69 /2008 -09 റിവർ മാനേജ് 

മെന്റ് ഫണ്ട്- തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
യിലെ പറശ്ശിനിക്കടവ് അക്വഡക്ടിന് മുകൾ 
ഭാഗം വളപട്ടണം പുഴയുടെ വലതുകര 
സംരക്ഷണം രൂപ 21,67 ,278 

- 50,000 
എസ്. ഇ . ഐ . കെ . 70/ 2008-09 റിവർ മാനേജ് 
മെന്റ് ഫണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കരിയാട് 
പഞ്ചായത്തിൽ കാഞ്ഞിരക്കടവ് പാലത്തിന് 
താഴെ ഭാഗത്തായി അടിയാരി എന്ന സ്ഥലത്ത് 
മാഹി പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തി- രൂപ 17 ,41,225 

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട് 
3 എസ്. ഇ . ഐ . കെ . 71/ 2008 -09- കോഴിക്കോട് 

ജില്ലയിൽ കാപ്പാട് കടലോര വികസന 
പ്രവൃത്തികൾ-ഒന്നാം ഘട്ടം- വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവൃത്തികൾ രൂപ 19,89,965 

49, 800 


43 , 550 


മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ 
മാത്രം 17- 4 - 2009- ന് വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതും 
താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസില 
മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുശേഷം ജലസേചനവും ഭരണവിഭാഗവും 
ചീഫ് എൻജിനീയർക്ക് ചീഫ് എൻജിനീയർമാരുടെ 
കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി പിന്നീട് അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. 
മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും/ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ 
പിന്നീട് തുറന്നു പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ 
ത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ/ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പവർ ത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതും അപേക്ഷകൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ 
തിരികെ നൽകു ന്ന തു മാ ണ്. യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച 
കാരാറുകാരുടെ/ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പവർ ത്തിക്കുള്ള 
ദർ ഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും 
ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാ സു കൾക്കുള്ള മറ്റ് എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ടി 
ദർഘാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവിധ വിശദീകരണങ്ങൾക്കും 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 - 2370519) 


ദ ർ ഘാ സ് ( പ മാ ണ ത്തി ന്റെ വില ക മ ന മ്പ ർ 1 - ന് 
- രൂപ 3,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 2,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് രൂപ 3, 000 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 7 - 4 - 2009, 4 മണി. 

- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1 - നും 
2 - നും 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 45 ദിവസം. 

കരാറുകാരന്റെ തരം ക്രമ നമ്പർ 1- നും 2 - നും ‘ എ ’ 
- യും " ബി യും ക്ലാസ്., ക്രമനമ്പർ 3- ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ‘ എ ’ 


ക്ലാസ്. 


Irrigation North Circle , 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണ ങ്ങളും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് 2 - 4 - 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പമാ ണത്തിനു വേണ്ടി അട യ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു 
കാര ണ വശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതില്ല . ദർഘാസുകൾ 
7 - 4 - 2009 - ന് വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ 
പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയ തി സർക്കാർ അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടു പിന്നീടുള്ള 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏകദേശ വിലയാണ് 
മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും 
യഥാർത്ഥ തുക ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1. ടി എൻ 2 / 2009. 


2009 മാർച്ച് 2. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഉത്തര മേഖല, കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രകാരം അർഹതപ്പെട്ട തരം കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ വഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 4 
മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


-- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ 
( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ 
കോൺടാക്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ 
അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ 
തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടുകൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് 
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മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതു 
മാ കു ന്നു . നിര ത ദ വ്യം പണ മായി സ്വീക രി ക്കുന്നത് ല്ല . 
സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യറെ അധി കാ ര പ്പെടുത്തിയതും 
ആവ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിരതദവ്യം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . കരാറുകാർ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപ വില യുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 
വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീക രിക്കുന്നതല്ല. കേരള ജല സേചന 
വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരി 
ക്കുന്നതാണ്. 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചന വിഭാഗം, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബി - ബ്ലോക്ക്, 

- ( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


All the conditions prevailing in the Irrigation 
Department related to the tenders including performance 
guarantee are applicable to this tender also . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
ജലസേചന വിഭാഗം, കാവേരി സർക്കിൾ , കൽപ്പറ്റ 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അർഹതപ്പെട്ട 
തരം കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
| പ്രവർത്തിയുടെ പേരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ത ല്ല . ത പാൽ കാല താ മ സ ങ്ങ ൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദി ആകുന്നതല്ല. 

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്- ഭവാനി ബേസിൻ ഡിവിഷൻ 
ഗുളിക്കടവ്- ചിറ്റൂർ റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. 

അടങ്കൽ തുക 17,67,186 രൂപ. 
നിരതദ്രവ്യം - 44 ,200 രൂപ. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 2,700 + മൂല്യ വർദ്ധിത 
നികുതി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 


4 - 4 - 2009. 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതി - 15 - 4 - 2009. 


പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത “ എ യും " ബി യും. 


- ഡിവി ഷൻ ഓഫീസിന്റെ പേര് - ഭ വാനി ബേസിൻ 
ഡിവിഷൻ, അഗളി. 


TENDER NOTICE 
No . D2/TN/2/ 2008. 

26th February 2009 . 
The Superintending Engineer, Cauvery Circle , 
Kalpetta invites competitive tenders for and on behalf of 
the Governor of Kerala in sealed covers superscribing the 
name of work and name of contractor from the qualified 
registered contractors of Kerala PWD and Irrigation . 

Name of work and estimate PAC — Bhavani Basin 
Division -Repair of Goolikadavu - Chittoor Road 
Rs. 17, 67,186 . 

EMD - Rs. 44 ,200. 
Cost of tender documents — Rs . 2, 700 + VAT. 
Last date of issue of tender form - 4- 4-2009. 
Last date of receiving the tender form — 15 -4 -2009 . 
Class of eligible contractor - " A and " B . 
Period of completion — 3 Months. 

Name of Division Office — Bhavani Basin Division , 
Agali. 

Tender forms and other particulars can be had from 
the office of the undersigned during working days, 10 a. m 
to 1 p . m . from 1- 4- 2009 to 4- 4- 2009 will be received upto 
4 p . m . on 15 -4 - 2009 by Registered Post only . This 
department will not be responsible for any postal delay . 
The tender submitted through courier service will not be 
considered. 

Tenderers should execute and submit in complete 
shape of preliminary agreement in Stamp Paper worth 
Rs. 50 of Government of Kerala along with the tender. 

All the tenders received within the stipulated time 
period will be opened on 15 - 4 - 2009 at 4 . 30 p . m . by the 
undersigned or any other authorized officers in the 
presence of the tenderers who wish to attend . 


- ദർഘാസുകൾ മേൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിക്ക് 
വൈകു ന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 1- 4- 2009 മുതൽ 4- 4 - 2009 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തിദിവസ 
ങ്ങ ളിൽ രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- 50 രൂപ വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ മാതൃകാ ഫോറത്തിൽ 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ പൂർണ്ണ 
രൂപത്തിൽ ദർഘാസിനൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്ക ണം . 
അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽമുഖേന മാത്രമേ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 


പെർഫോർമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ഉൾപ്പെടെ കേരള ജലസേചന 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the Superintending 
Engineer, Cauvery Circle , 
Kalpetta North P. O ., 
Wayanad. 


( Sd.) 
Superintending 

Engineer. 


24th MARCH 2009] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


149 


